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.ν>ί. 361966 (1) 

Ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτροφή ωοπαραγωγών ορ¬ 
νίθων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του 
Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
34/τ. Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 
του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
-στα αποθεματίκά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τρά- 
πεζας' Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι- 


νότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφο¬ 
διασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ. Α/21.5.1984). β) Των 
άρθρων δεύτερου και τρίτου του Ν. 1444/1984 «Κύρωση 
των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων α) «για την προστασία των 
ζώων στις εκτροφές» και β) «για την προστασία ’ των προς 
σφαγή ζώων» (ΦΕΚ 78/τ.Α/30.5.1984). 

2. Την με αριθ. 20862/2.8.1985 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του ϊ'πουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονο¬ 
μίας» (ΦΕΚ 48Ί/τ.Β/2.8.1.985), αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Σκοπός- 

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των ε¬ 
λάχιστων προδιαγραφών για την εκτροφή των ωοπαραγωγών 
ορνίθων σε κλωβοστοιχίες, σε συμμόρφωση προς την οδη¬ 
γία 86/113/ΕΟΚ του Συαβουλίου της 25.3.1986» (ΕΕΕ 
95/10.4.1986 σελ. 45). 

Άρθρο 2. 

Ορισμοί 

' Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται ως : 

α) Ωοπαραγωγές όρνιθες : οι ενήλικες όρνιθες του εί¬ 
δους ΟΛΕΕΓ8 ΟΑΕΕΙΙ8 που εκτρέφονται για την παρα¬ 
γωγή αυγών. 

β) Κλωβός κλωβοστοιχίας : κάθε κλειστός χώρος που 
προορίζεται για οιοπαραγωγές όρνιθες σε ένα σύστημα εκ¬ 
τροφής σε κλωβοστοιχίες. 

γ Σύστημα εκτροφής σε κλωβοστοιχίες : Κλωβοί τοπο¬ 
θετημένοι σε σειρά ή /και κλωβοί τοποθετημένοι ο ένας πάνω 
από τον άλλον. 

Άρθρο 3. 

Ελάχιστες προδιαγραφές κλωβών 

1. Από την 1.1.1988 : 

' Στην Ελλάδα, όλοι οι κλωβοί που χρησιμοποιούνται για 
πρώτη φορά, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋπο¬ 
θέσεις : 

α) Κάθε ωοπαραγιογός όρνιθα πρέπει να έχει στη διά¬ 
θεσή της χώρο κλωβού με εμβαδό τουλάχιστον 450 τετρα¬ 
γωνικά εκατοστόμετρα, μετρούμενο σε οριζόντιο επίπεδο, 
ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς, 
ιδίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση προστα¬ 
τευτικών ελασμάτων που ενδέχεται να μειώνει τον διαθέ¬ 
σιμο χοίρο. ' 

- β) Πρέπει να διαθέτουν τάγιστρά, η οποία, θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς, 

Το μήκος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστόμ^’^τ 
για κάθε όρνιθα στον κλωβό. 
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γ) Εφόσον δεν υπάρχουν θηλές ή κύπελλα ποτίσματος, 
κάθε κλωβός κλωβοστοιχίας περιλαμβάνει συνεχόμενη ποτί- 
στρα, η οποία έχει το ίδιο μήκος με την τάγιστρά, που ανα- 
φέρεται στην προηγούμενη περίπτωση β) Εφόσον χρησιμο¬ 
ποιούνται θηλές ή κύπελλα ποτίσματος, τότε πρέπει να υπάρ 
χουν σε κάθε κλωβό τουλάχιστον δύο θηλές ή κύπελλα πο¬ 
τίσματος. 

δ) Οι κλωβοί κλωβοστοιχίας πρέπει να έχουν ύψος του¬ 
λάχιστον 45 εκατοστόμετρα στο 65 % της επιφάνειας του 
κλωβού καί όχι μικρότερο από 35 εκατοστόμετρα σε κάθε 
σημείο. 

ε) Το δάπεδο των κλωβών κλωβοστοιχίας πρέπει να εί¬ 
ναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υποβαστάζει κατάλληλα 
τους εμπρόσθιους όνυχες κάθε ποδός. Η κλίση του δαπέδου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14 % ή 8 μοίρες. 

Στην περίπτωση που το δάπεδο του κλωβού δεν αποτε- 
λείται από μεταλλικό πλέγμα με ορθογώνια διάκενα είναι δυ¬ 
νατόν νά'επιτραπούν μεγαλύτερες κλίσεις. 

2. Από την 1.1.1995 οι περιπτώσεις α) έως και ε) της 
προηγούμενης παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε όλους τους 
κλωβούς κλωβοστο ιχιών. 

Άρθρο 4.. 

Όροι εκτροφής 

, Η εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων σε κλωβοστοιχίες πρέ¬ 
πει να είναι σύμφωνη με τις γενικές διατάξεις που καθορί¬ 
ζονται στο παράρτημα της απόφασης. 

Άρθρο 5. 

Επιθεωρήσεις 

" Στις" κτινιατοικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Κτηνο¬ 
τροφίας ανατίθεται η διενέργεια επιθεωρήσεων για την δια¬ 
πίστωση της εφαρμογής της παρούσης απόφασης. 

Άρθρο 6. 

Παράρτημα 

Κατωτέρω παρατίθεται το παράρτημα το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασηε και έχει ως ε¬ 
ξής : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Η μορφή και ο τύπος των υλικών που χρησιμοποιού¬ 
νται για την κατασκευή των κλωβών, καθώς και το υπόδειγ¬ 
μα και τα χαρακτηριστικά αυτών, πρέπει να είναι τέτοιαι 
φύσης, οδστε να αποφεύγεται κάθε τραυματισμός των ζώων, 
κατό το πλήρες μέτρο που επιτρέπει η ενεστώσα κατάσταση 
προόδου της τεχνικής. 

2. Τα σχέδια κατασκευής και οι διαστάσεις του ανοίγ- 
,ματος φου κλωβού πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε μία ενή¬ 
λικη όρνιθα, .να. μπορεί να αποσύρεται από τον κλωβό χωρίς 
να υφίσταται τραυματισμούς. 

' 3. Οι κλωβοί πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι, 
ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των πουλερικών. 

4. Όλα τα πουλερικά θα έχουν καθημερινά κατάλληλο, 
θρεπτικό και υγιεινό σιτηρέσιο, και ανά πάσα στιγμή, κατάλ¬ 
ληλο φρέσκο νερό, εκτός από περιπτώσεις θεραπευτικής ή 
προφυλακτικής αγώγής. 

. 5... Η μόνωση και.ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να ε¬ 
ξασφαλίζουν ότι η ταχύτητα μετακίνησης του αέρα, το επί¬ 
πεδο σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα 
.και η συγκέντρωση αερίων διατηρούνται σε πλαίσια που δεν 
.είναι επιβλαβή στα πουλερικά. 

. 6. Σε περίπτωση τεχνητού φωτισμού, τα πουλερικά πρέ¬ 
πει να, απολαύουν καθημερινά μιας σωστής περιόδου ανά- 
.παύσης, κατά τη διάρκεια της οποίας η ένταση φωτισμού 
.πρέπει να είναι μειωμένη. 

7. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η φροντίδα των 
"Ορνίθων να πραγματοποιείται από. προσωπικό αρκετό σε α¬ 
ριθμό και το οποίο θα διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και πεί¬ 
ρα σχετικά' με τις ωοπαραγωγές όρνιθες και το σύστημα 
παραγωγής που χρησιμοποιείται. 


8. Τα πουλερικά θα επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα και θα εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό μία φω¬ 
τεινή πηγή αρκετά ισχυρή, ώστε κάθε πτηνό να μπορεί να 
φαίνεται καθαρά, και αν χρειάζεται, να εξετάζεται λεπτό - 
μερώς. 

9. Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από 
τρεις ορόφους κλωβών επιτρέπεται μόνο αν οι κατάλληλες 
διατάξεις ή μέτρα καθιστούν δυνατή την άνετη διενέργεια 
επιθεώρησης όλων των ορόφων, 

10. Όσον αφορά τα πουλερικά που δεν φαίνονται να έ¬ 
χουν καλή υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συ¬ 
μπεριφοράς, θα πρέπει να καθορίζεται η αιτία και να λαμ- 
βάνονται τα μέτρα που επιβάλλονται - δηλαδή να εφαρμό¬ 
ζεται θεραπευτική αγωγή στα πουλερικά, να απομονώνο¬ 
νται. να σφάζονται ή να εξετάζεται το περιβάλλον. Αν η αι¬ 
τία μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον και δεν είναι απα¬ 
ραίτητο να ληφθούν αμέσως μέτρα, η κατάσταση θα διορ¬ 
θώνεται μόλις'εκκενωθεί η εγκατάσταση και πριν εισαχθεί 
η επόμενη σειρά πουλερικών. 

11. Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι 
απαραίτητος για την υγεία και την καλή μεταχείριση των 
πουλερικών πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά 
την ημέρα. Αν εντοπισθούν ελαττώματα, αυτά πρέπει να διορ¬ 
θωθούν αμέσως ή, αν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, πρέπει να λη¬ 
φθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιφρουρηθεί η υγεία 
και οι συνθήκες ζωής των πουλερικών μέχρι να αποκαταστα¬ 
θεί το ελάττωμα. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρ¬ 
χουν εναλλακτικές λύσεις" για τη’ διατροφή των πουλερικών 
και τη διατήρηση ικανοποιητικού περιβάλλοντος 1 . 1 " 

Μόλις ένας απαραίτητος αυτόματος μηχανισμός έξαερι- 
σμού πάθει κάποια βλάβη, ένα σύστημα συναργεμού πρέ¬ 
πει να ειδοποιεί τον πτηνοτρόφο. . 

' 12." Τα τμήματα των'κλωβών; τα Οποία"έρχονται-σε :επα- 
φή με τα πτηνά, καθαρίζονται και απόλυμαίνονται 'πλήρώς, 
κάθε φορά" πθυ:οι· κλωβοί εκκενώνονται και πριν εγκαταστα¬ 
θούν σ’ αυτούς νέα πουλερικά. Όσον ο κλωβός χρησιμοποι¬ 
είται," οι"επιφάνειες· και όλος ό εξοπλισμός διατηρούνται σε.ι¬ 
κανοποιητική κατάσταση καθαριότητας. . , 

■ Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από-την 4.7.1987, 
εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε αυτή. 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1987. 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

■' . -ΥΦ) ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , . - ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΕ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΊΑΝΝΗΖ ΠΟΤΤΑΚΗΖ 


ΑΗ*. 140253 και 141383 {%) 


Εφαρμογή διατάξεων της παρ. 1 του Ν.1644/86, στΟ; συ - 
" νόικισμό Δίκαιόν/ πέριόχής Όρεστιάδάς.' 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. ,Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1644/86. 

2. Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα». 

3. Την 260347/16.2.87 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Γεώργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουρ¬ 
γού Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Κ. Τσιγαρίδα». 

4. Την 3264/19.10.87 αναφορά της Δ/νσης Γεωργίας 
Ορεστιάδας με την οποία εισηγείται την οριστική παρα¬ 
χώρηση των διαθεσίμων κατεχομένων οικοπέδων του συνοι¬ 
κισμού Δικαίων. 

5. Τ« Κτηματολογικά στοιχεία της ΟΔ 1940 του με 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ανο)τέρω συνοικισμού. 

6. Το γεγονός, ότι κατέχονται με κτίσματα περισσότερα 
από 30 χρόνια όπως αποδεικνύεται από τα ανωτέρω κτημα¬ 
τολογικά στοιχεία στα οποία τα επίδικα οικόπεδα φέρονται 
ότι . κατέχονται πριν από το έτος 1940, αλλά δεν μπορούν 
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να παραχωρηθούν με τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθε¬ 
σίας, ενώ η από μακρού διαμορφωθείσα πραγματική κατά¬ 
σταση δεν μπορεί να ανατραπεί και συνεπώς εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1644/86, αποφασίζουμε : 

Επιτρέπουμε την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρά- ■ 
φου 1 του άρθρου 10 του Ν.1644/86. για παραχώρηση δια¬ 
θεσίμων κατεχομένων. οικοπέδων του συνοικισμού Δικαίων 
περιοχής Ορεστιάδας στους κατέχοντες αυτά τουλάχιστον 
από τριακονταετίας, πριν από την έναρξη της ισχύος του 
παραπάνω νόμου για τους λόγους που ήδη αναφέραμε. 

■ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί .στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1987 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΟΣΤΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΛΑΣ 


Αιριί. ΕΡ 1198 (3) 


Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 6 του Κανονισμού 

Λειτουργίας : και παροχών ΚΑΦ/Λιμένος - Ξηράς Μεσο¬ 
λογγίου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Έχοντας - υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 του ΝΔ 1254/49 «περί τρο- 
ποποιήσεως, συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτ/ 
σεων νόμων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγρ.6 
του άρθρ. 36 του Ν.3239/55. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3200/55 και του Ν.Δ. 532/70 
«περί διοικητικής αποκέντρωσης». 

3. Τις διατάξεις του Β.Δ 179/70 και 711/70 «περί μετα- 
βιβάσεως αρμοδιοτήτιον στους· Νομάρχες και Επιθεωρητές 
Εργασίας επί θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας». 

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 68 του Π.Δ. 1156/77 «περί 
-οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας». 

• ■ 5. Την 106/8.10.87 αναφορά; .του Προέδρου- της Δ.Ε. 
του ΚΑΦ/Λιμένος Ξηράς Μεσολογγίου με την οποία υπέ- 
:βαλε το 19/15.9.87 πρακτικό της Δ.Ε; του ΚΑΦ Λιμένος 
Ξηράς που αναφέρεται στην τροποποίηση της παρ. 9 του 
αρ. 6 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας διοίκησης και 
παροχών του ΚΑΦ ΛΞ Μεσολογγίου/ 

6. Την οικονομική δΰνάτότήτα του ΚΑΦ/Λ.Ξ Μεσολογ¬ 
γίου, αποφασίζουμε--: · -'·'·-'-. ·-'■■■ 

Τροποποιούμε την παραγρ. 9 του άρθρου 6 του κανονι¬ 
σμού, λειτουργίας διοικήσεως και παροχών του ΚΑΦ Λ ιμένος 
Ξηράς Μεσολογγίου που διαμορφώνεται ως - εξή'ς: ’ 

Άρθρο 6. 

ί. ... 

9. Εις τους απασχολουμένους με την βεβαίωση ή είσπραξη 
των πόρων του ΚΑΦ και τους ασκούντας την εν γένει επο- 
πτεία και έλεγχο επί των εισπράξεων των πόρων τούτων, 
παρέχονται - έξοδα κίνησης εις βάρος του ΚΑΦ, η δε συνολική 
δαπάνη καθορίζεται στό 2% επί των πραγματοποιουμένων 
εξ εισφορών εισπράξεων και μετά από έγκριση της Επιτρο¬ 
πής. ■' ·■ ■ ■ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Ι.Π. Μεσολογίου, 27.Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑ-Ι-ΩΑΝΝΟΥ 

Αρι-3. Β.18706 (Τ.Τ.) : (4) 


Σύνθεση του Διοικητικού Δικαστηρίου Στρατιωτικών Επι¬ 
τάξεων Νομού Καρδίτσας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Με την Β.18706/4.11.87 απόφαση του Νομάρχη ^Καρδί¬ 
τσας που εκδόθηκε σύμφώνα με τις διατάξεις του Π.Δ.115/ 


84 ορίστηκε η σύνθεση του.Διοικητικού. Δικαστηρίου Στρα¬ 
τιωτικών Επιτάξεων Νομού Καρδίτσας όπως παρακάτω ; 

1. Τακτικά μέλη : 

α) Χρυσούλα Χαλιαμούρδα Πρωτόδικης.’ 
β) Δημήτριος Ρέκκας Πρωτόδικης 
γ) Αθανάσιος Παπαδημητρίου Σχης (ΠΖ) της 60 ΜΕ 
δ) Αντώνιος, Μακρυδημήτρης Ανχης (ΠΖ) του Τ.Ε. 
Καρδίτσας 

ε) Θεόδωρος Κον.τοθανάσης. Οικρν.,. Έφορος Καρδίτσάς. 

2. Αναπληρωματικά μέλη : 
α) Μαρία Τζιώτη Πρωτόδικης 
β) Μόρφω Γκίκα Π ρωτοδίκης 

γ) Κων/νος Κατσικάς Ανχης (ΠΖ). της 60 Μ.Ε. 
δ) Παναγιοντης Πλάτωνας,Αγος (1ΤΒ) της 60 Μ.Ε. 
ε) Βασίλειος Βαφειάδης αναπλ. οίκον. Εφόρου Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 4 Νοεμβρίου 1987 

- Ο Νομάρχης 
ΜIX. ΧΡΥΣΟΧΟΤ-ΔΗΣ .; 


Αρ^. Β. 18796 ( 5)' Γ 

Κατάρτιση και ψήφιση οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
ΚΑΠΗ Δήμου Σοφάδων. " 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρο)ν 12. παραγρ. 3 και 5 του 

Ν. 1188/81 σε συνδυασμό μ' αυτές του Ν.1586/86 και του 
Π.Δ/τος 37α/86. ...... 

2. Την αριθμ. 81/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Σοφάδων με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη .του 
για την έγκριση της αριθμ. 12/87 απόφασης τού Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΚΑΕΙ Η Σοφάδων. 

3. Την αριθμ. 1/7/8.10.87 σύμφωνη-γνώμη του Υπηρε¬ 

σιακού Συμβουλίου του άρθρου 5 Ν. 1188/81, αποφασίζου¬ 
με : 

Εγκρίνουμε την αριθμ. 12/87 απόφαση του ίίιοικητικοϋ 
Συμβουλίου του ΚΑΠΗ Δήμου Σοφάδων περί καταρτίσέώς 
και'ψηφίσεως του οργανισαούεσωτερικής-υπηρεσίας ΓΟΕΥ) 
αυτού ως εξής :- : 

Άρθρο 1. 

Το ΚΑΠΗ Δήμου Σοφάδων συγκροτείται και οργανώ¬ 
νεται σε δύο (2) υπηρεσίες την Διοικητική και την Υγειο¬ 
νομική,; οι οποίες θα καλυφθούν με τά πάρακάτο) γραφεία. 

Διοικητική - Υπηρεσία :. 

α) Γραφείο Κοινωνικής' Πρόνοιας/ 

Υγειονομική Υπηρεσία : 
α) Γραφείο Ιάτροφαρμακευτικά : ΓίεόίθάλώΫις/ 
β) Γ ραφείο Φυσικοθεραπείας, 
γ) Γραφείο : εργοθεραπείας. 

Οι θέσεις-του προσωπικού τού ΚΑΠΗ Δήμου Σοφάδων 
διαρθρώνεται σε κλάδους βαθμούς και έιδικές κατηγορίες 
προσωπικού ως εξής : 

Διοικητικό Προσωπικό. 

-Κατηγορία ΤΕ 

Κλάδος;· ΤΕ2 Κοινωνικούν Λειτουργών 
Μία (1) θέση με βαθμούς Γ-Α. 

Υγειονομικό Προσωπικό:- 

1. Κατηγορία Π Ε 

Κλάδος ΠΕ15 Ιατρών 

Μία (1) θέση γιατρού ειδικότητας παθολόγου με βαθμούς 
Γ-Α. -- - ·.·■-- -ή 

2. Κατηγορία ΤΕ 

αψ Κλάδος ΤΕ6 Επισκεπτριών Αδελφών και σε έλλειψη 
αυτών Κλάδου ΤΕ8 Αδελφών Νοσοκόμων.: 

; .Μία (1) θέση με βαθμούς Γ-Α,.. 

Ή ανωτέρω θέση θα πληρωθεί μόνο όταν κενωθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο η προσωρινή θέση κλάδου ΤΕ8 αδελφών 
^Νοσοκόμων. πόυ συστήθηκε αυτοδίκαια σύμφωνα μέντην 
αριθμ. ΔΙΠΙΔ/ Φ42/24/11440/31.12.86 κοινή - απόφαση 
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Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και 
Οικονομικών, λόγω αυτοδίκαιας κατάργησής της. 

β) Κλάδος ΤΕ 10 Φυσικοθεραπευτών : 

Μία (1) θέση με βαθμούς Γ-Α. 

γ) Κλάδος ΤΕ18 Εργοθεραπευτούν : 

Μία (1) θέση με βαθμούς Γ-Α. 

Η ανωτέρω θέση θα πληρωθεί μόνο όταν κενωθεί με οποίο - 
δήποτε τρόπο η προσωρινή θέση του Κλάδου ΤΕ18 εργο¬ 
θεραπευτών που συστήθηκε αυτοδίκαια σύμφωνα με την 
αριθμ. ΔΙΠΙΔ Φ.42/24/24/11440/31.12.86 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών 
και Οικονομικών, λόγω αυτοδίκαιας κατάργησής της. 

3. Κατηγορία ΥΕ 

Κλάδος ΥΕ15 οικογενειακών βοηθών : 

Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ-Γ. 

Οι ανωτέρω θέσεις θα πληρωθούν μόνον όταν κενωθούν 
με οποιοδήποτε τρόπο οι προσωρινές θέσεις του κλάδου 
ΥΕ15 οικογενειακών βοηθούν που.συστήθηκαν αυτοδίκαια 
σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΙΔ(Φ.42/24/11440/31.12.86 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εσωτερικών και Οικονομικών, λόγω αυτοδίκαιας κατάργη¬ 
σής" τους. " ' 

Άρθρο 2. 

Αρμοδιότητες προσωπικού του ΚΑΠΗ 

1. Της Κοινωνικής Υπηρεσίας προΐσταται ο αρχαιότερος 
Κοινωνικός Λειτουργός, ο οποίος είναι και συντονιστής της 
καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ, ανα¬ 
λυτικότερα δε έχει τις παρακάτι» αρμοδιότητες : 

α) Συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλει 
στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών, ατομικών ή οικο¬ 
γενειακών προβλημάτων, σεβόμενος την προσωπικότητα, 
την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του μέλους. 

. β) Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό .του Κέντρου 
και έχει τη διοικητική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών, του. Κέντρου, δηλαδή του Ιατρείου, Φυσικό- 
.θεραπευτηρίου και των άλλων ειδικοτήτων που αποσκοπούν 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευόμενων μελών. 

γ) Συνεργάζεται με τη διοίκηση του Κέντρου και έχει 
.την. ευθύνη για την οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση 
των εθελοντών, καθώς και τη διοικητική και μόνο παρα¬ 
κολούθηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των 
Σχολών Κοινωνικής Εργασίας και άλλων σπουδαστών των 
παραϊατρικών επαγγελμάτων, που τυχόν θα εκπαιδεύονται 

στο Κέντρα· 

δ) Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους τοπικούς 
παράγοντες της περιοχής και της Κοινότητας .που λειτουρ¬ 
γεί το Κέντρο με σκοπό τη διαφώτιση και συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα. 

ε Οργανώνει, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, 
τις διάφορες εκδηλώσεις, ψυχαγωγικές, μορφωτικές κλπ. 
του Κέντρου στα πλαίσια καλής συνεργασίας, με τους δημό¬ 
τες ή ιδιώτες εθελοντές, εφόσον υπάρχουν και με τα μέλη 
και γενικά αντιμετωπίζει κάθε έκτακτο θέμα που αφορά 
τη λειτουργία του Κέντρου. 

2. Του ιατρείου προΐσταται ο γιατρός, ο οποίος παρέχει 
τις ιατρικές του υπηρεσίες, φροντίζει για την ύστερα από 
εξέτασή του, παραπομπή των μελών σε άλλες ειδικότητες, 
συνιστά διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων και παρέχει 
οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή, επισκεπτόμενος σ' έκ¬ 
τακτες περιπτώσεις και στο σπίτι το μέλος που έχει την 
ανάγκη του. 

3. Στο ιατρείο-του Κέντρου υπηρετεί : 

Η επισκέπτρια αδελφή κατά προτίμηση ή Αδελφή Νοσο¬ 
κόμα, της οποίας το έργο είναι το εξής ' 

α) Να βοηθά το γιατρό τις μέρες και τις ώρες που λει¬ 
τουργεί το ιατρείο. 

β) Μαζί με το γιατρό έχει την ευθύνη για τη φύλαξη 
και διαχείρηση του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού 
του Κέντρου. 

γ) Επισκέπτεται με εντολή του γιατρού, τα μέλη στο 
σπίτι τους και παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες και.οδηγίες. 


δ) Επισημαίνει τις περιπτώσεις των. μελών που χρειά¬ 
ζονται οδηγίες και παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα 
ατομικής και δημόσιας υγείας. Γενικά επιλαμβάνεται με 
κάθε θέμα υγείας που αφορά τα μέλη και τις οικογένειές 
τους. - 

4. Στο Φυσικοθεραπευτήριο του Κέντρου, προΐσταται ο 
φυσικοθεραπευτής, ο οποίος ύστερα από γραπτή εντολή 
του γιατρού, εφαρμόζει φυσικοθεραπευτική αγο^γή στα 
μέλη του Κέντρου που έχουν ανάγκη απ' αυτή. 

Φυσικοθεραπευτική αγωγή μπορεί να εκτελεστεί στο 
.σπίτι μελών σε έκτακτες και ειδικές ανάγκες τους, που 
κρίνει ο γιατρός. 

5. Στο Εργοθεραπευτήριο, προΐσταται ο εργοθεραπευτής, 
ο οποίος έχει ως έργο του την αξιοποίηση και τη δραστηριο- 
ποίηση του μέλους, για δημιουργική απασχόληση και παρα¬ 
γωγικό έργο με σκοπό και την οικονομική του· ενίσχυση. 

Επίσης βοηθά το μέλος στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση 
και στην ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων. 

Ο 1 Εργοθεραπευτής μπορεί να παρέχει τις υπήρεόίές του 
και στο σπίτι του μέλους, όταν υπάρχει ειδική για τούτο 
ανάγκη. 

6. Η οικογενειακή βοηθός προσφέρει τις υπηρεσίες της 
κυρίως στο σπίτι των μελών, για τις περιπτώσεις που ζουν 
μόνοι τους και έχουν ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας... Η βοή¬ 
θεια συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών μέσα στο σπίτι, 
όπως είναι π.χ. ελαφρό μαγείρευμα, καθαριότητα, προμή¬ 
θεια τροφίμων και διάφορες άλλες μικροεξυπηρετήσεις έξω 
από το σπίτι. 

Επίσης μεριμνά για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό 
όλων των χώρων του ΚΑΠΗ. 

7. Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ..του 
Δήμου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν Κέντρο πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών Σχολών Κοινωνικής Εργασίας και 
άλλων παραϊατρικών επαγγελμάτων. ■■ ■ 

8. Ανάμεσα στις δραστηριότητες του Κέντρου, είναι και 
η κινητοποίηση, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση εθελοντι¬ 
κού προσωπικού, σ' όλα τα προγράμματα, που θα ■ προέρ¬ 
χεται κατά προτίμηση από το δήμο και την περιοχή που 
λειτουργεί. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην- Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Καρδίτσα, 27 Οκτωβρίου 1987 

" Ο Νομάρχης 

ΜΙΧ. ΧΡΥΣΟΧΟ-Ι-ΔΗΣ 

Αρι-9. 13057 (6) - 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής Ιεράπετρας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΪΘΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Π.Δ. 76/85 (Δ.Κ.Κ.) 

2. Το άρθρο μόνο του ΠΔ 331/83 «Μεταβίβαση αρμο¬ 
διοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Νομάρχες.» 

3. Την αριθμ. 20530/31.3.1987 εγκύκλιο του Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών. . 

4. Το από 22.7.1952 Β. Δ/γμα με το οποίο συστήθηκε 
η Δημοτική Φιλαρμονική Ιεράπετρας.. 

5. Την αριθμ. 6504/15.6.1987 απόφασή μας με την οποία 
τροποποιήθηκε η συστατική πράξη του παραπάνω Νομικού 
Προσώπου. 

6. Την αριθμ. 244/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβου- 
λίρυ Ιεράπετρας, αποφασίζουμε : 

Τροποποιούμε την συστατική πράξη της Δημοτικής Φι¬ 
λαρμονικής Ιεράπετρας όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
με την αριθμ. 6504/15.6.87 όμοια δική μας όπως παρακάτω. 

Συνιστάται στο Δήμο Ιεράπετρας. ίδιο νομικό πρόσωπο 
με τίτλο «Σερέπετσηε Γεώονιοε Δτηιοτικνι Φιλαου.ηνιν.Υΐ 
-Ιεράπετρας». 

Κατά-τα λοιπά, .ισχύει .το:.από 22.7.52-Β. &/μα_ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Άγιος Νικόλαος, 2 Νοεμβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
Γ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 


Αρι-8. 13453 (7) 


Συμπλήρωση της αριθμ. 4423/15.6.1987 απόφασής μας 

περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Πνευμα¬ 
τικού Κέντρου Ιερ/τρας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Π.Δ. 76/85 (Δ.Κ.Κ) 

2. Το άρθρο μόνο του Π.Δ. 331/83 «Μεταβίβαση αρμο¬ 
διοτήτων του. Υπουργού Εσωτερικών στους Νομάρχες». 

•3.-··Την αριθμ.· 20530/31.3.1987 εγκύκλιο του Υπουρ¬ 
γείου Εσωτερικών «Δημοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρό¬ 
σωπα». - 

4. Την αριθμ. 70076/23.9.1982 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Σύσταση ιδίου νομικού προσώπου με το όνομα- 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιερ/τρας». . 

5. Την αριθμ. 4423/15.6.1987 προηγούμενη απόφασή μας 
με την οποία τροποποιήσαμε τη συστατική πράξη του Πνευ¬ 
ματικού Κέντρου Ιεράπέτρας. 

6. Την αριθμ. 247/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Ιεράπετρας με την οποία συμπληρώνεται η αριθμ. 
50/1987 όμοια αυτού αναφορικά με τις ιδιότητες των μελών 
του Δ/κού Συμβουλίου του παραπάνω Πνευματικού Κέντρου, 
αποφασίζουμε : 

- Συμπληρώνουμε την αριθμ. 4423/15.6.1987 απόφασή μας 
με την οποία τροποποιήσαμε την συστατική πράξη του Πνευ¬ 
ματικού; Κέντρου Ιερ/τρας όπως παρακάτω :, ■ . -· 

Το Νομικό-πρόσωπο διοικείται από.επταμελές διοικητικό 
.•συμβούλιο αποτελούμενο από τους Δήμαρχο ; Ιεράπετρα,, 
τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους, ένα (1) Πρόεδρο ή 
■μέλος Δήμου και (1) εκπρόσωπο του πολιτιστικού φορέα 
μία προσωπικότητα των γραμμάτων από την περιοχή του 
εργατικού Κέντρου Ιερ/τρας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αγ. Νικόλαος, 2.Νοεμβρίου.1987 

Ο Νομάρχης 
' . Γ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 

ιΑβι·8. 19540 (δ) 


Διορίζουμε τους παρακάτω, ως .μέλη του. Διοικητικού 
Δικαστηρίου Στρατιωτικών Επιτάξεων (Δ.Δ.Σ.Ε.) του Νο¬ 
μού Χανίων, για το έτος 1988. 
α) Τακτικά μέλη : 

1. Πρωτόδικης Χανίων, Παναγιώτης Ζούρος . 

2. Πριοτοδίκης Χανίων, Χαρίδημος Πρατικάκης 

3. Αντ/χης (ΜΧ) της νΜ.Π, Εμμανουήλ Μαστοράκης 

■ 4. Ταγ/ρχης (0) της νΜ.Π, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος 
5. Οικονομικός Έφορος Χανίων, Εμμανουήλ Δασκάλάκης 
β) Αναπληρωματικά μέλη : 

1. Πρωτόδικης· Χανίων, Μαρία Μέξά - 

2. Πρωτόδικης Χανίων, Ελένη Κούφη 

3. Αντ/ρχης (ΕΜ) της-νΜ.Π, Ευτύχιος Σαρτζετάκης 

4. Ταγ/ρχης (ΠΖ) της νΜ.Π, Γεώργιος Καβρουδάκης 

5. Οικονομικός Υπάλληλος, ■ Στυλιανός Καρκαβάτσος., 
■Γραμματέα του ■ παραπάνω Διοικητικού Δικαστηρίου 

Στρατιωτικών Επιτάξεων (ΔΔΣΕ) ορίζουμε τον Γεώργιο 
Γρυλλάκη, υπάλληλο της Οικονομικής Εφορίας Χανιών 
κ?.άδου ΔΕΙ με βαθμό Α', με αναπληρωτή του τον Ιωάννη 
Ξηρουχάκη υπάλληλο της ίδιας Οικονομικής Εφοριάς, 
κλάδου ΠΕΙ, με βαθμό Α'. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην. Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χανιά, 5 Νοεμβρίου. 1987 

Ο Νομάρχης . 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ 

Αρι·&. 264 "(9) 


Έγκριση νέου Κανονισμού Προμηθειών της Δημόσιας Επι¬ 
χείρησης Ηλεκτρισμού. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο· της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού, κατά την 40η Συνεδρίασή του της 13ης.Οκτω¬ 
βρίου .1987, έλαβε την απόφαση αριθ. .264/13.10.87 . με. την 
οποία αποφάσισε τα , ακόλουθα ;■ 

1. Ενέκοινε το συνηαμένο στην παραπάνω απόφαση τεύ¬ 
χος του νέου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΔΕΗ 
(ΚΠ/ΔΕΗ), ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

2. Καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του την 

1.1.1988. . 

“ .0 Πρόεδρος Δ.Σ. -Τέν.. Διεύθ υντής 
Γ. ΜΠΙΡΔΙΜΗΡΗΣ 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΕΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Διορισμός μελών Διοικητικού Δικαστηρίου Στρατιωτικών 
επιτάξεων Νομού Χανίων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4442/1929 «περί Στρατιω¬ 
τικών και Ναυτικών Εισφορών και Ναυλώσεων» όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν μεταγενέστερα. 

2. Την 8.11.1980 πάγια διαταγή του ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ «περί 
των Διοικητικούν Δικαστηρίων Στρατιωτικών επιτάξεων 

(ΔΔΣΕ)», 

: 3. Το Π:Δ. 115/1984, με το οποίο ανατέθηκε στους 

κατά τόπους Νομάρχες η αρμοδιότητα διορισμού αντικάτα- 
• στάσής και παράτασης των μελών των Διοικητικών Δικα¬ 
στηρίων Στρατιωτικών Επιτάξεων (Δ.Δ.Σ.Ε). 

4. Το Φ 851/8/38624/Σ.77/30.9.1987 έγγραφο της 
ΑΣΔΕΝ/4ον ΕΓ-ΔΟΙ, με το οποίο προτείνόνται αξιωμα¬ 
τικοί..ως στρατιωτικά μέλη του Δ.Δ.Σ.Ε. 

5. Το 792/16.10.1987 έγγραφο του Πρωτοδικείου Χα¬ 
νίων μέ το οποίο προτείνονται Πρωτόδικες ως δικαστικά 
μέλη τοΟ Δ.Δ.Σ.Ε., αποφασίζουμε 


Άρθρο 1. 

Αντικείμενο του Κανονισμού. 

1. Ο Κανονισμός αυτός καθορίζει τις θεμελιώδεις αρχές, 
που ισχύουν στις προμήθειες της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού. . 

2. Οι διατάξεις αυτού του Κανονισμού εφαρμόζονται : 

1. Στις προμήθειες υλικών, εφοδίων και εξοπλισμού, που 
.είναι απαραίτητα για τη.λέιτουγία και ανάπτυξη της ΔΕΗ. 

2. Στην παροχή υπηρεσιών, που έχουν άμεσηΥσχέση με 

τα πιο πάνω προμηθευόμενα είδη,. όπως ενδεικτικά είναι 
η επιθεώρηση, η ασφάλιση, .η μεταφορά.και ο εκτελωνισμός 
τους.. ... ··■. 

Άρθρο 2. 

Τρόποι διενέργειας, προμηθειών, 


Ον προμήθειες· της ΔΕΗ γίνονταν: ·■ 

1. Με ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕ¬ 


ΤΟΧΗ, στους οποίους έχει δικαίωμα να μετέχει κάθε εν¬ 
διαφερόμενος. 

2. Με ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜ¬ 
ΜΕΤΟΧΗ, στους οποίους αετένουν Μόνο όσοι προσκλη¬ 
θούν.^,. 
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3. Με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ σε συγκεκριμένους 
προμηθευτές. 


Άρθρο 3. 

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια προμηθειών. 


Οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι δικαιοδοσίες, τα αρμό¬ 
δια όργανα και οι λοιπές ρυθμίσεις, που απαιτούνται για 
τη διενέργεια των προμηθειών, προσδιορίζονται με ρυθμι¬ 
στικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Γε¬ 
νικού Διευθυντή ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και 
τις συνθήκες που επικρατούν στην εσωτερική ή και διεθνή 
αγορά. 

Άρθρο 4. 

Γενικοί Όροι Προμηθειών. 


Οι Γενικοί Όροι είναι τυποποιημένα κατά κανόνα κεί¬ 
μενα, που περιλαμβάνονται στις διακηρύξεις και συμβάσεις 
και έχουν εγι ριθεί, μετά από νομική επεξεργασία, από 
αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο όπως ορίζουν οι διαδικασίες 
της ΔΕΗ. 

Άρθρο 5, 

Πίνακες Προμηθευτών. 

1. Οι προμήθειες της ΔΕΗ πραγματοποιούνται,, κατά 
κανόνα, από προμηθευτές, που είναι γραμμένοι στους ΠΙ¬ 
ΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ. 

2. Η εγγραφή των προμηθευτών στους Πίνακες και η 
διαγραφή τους γίνεται από υπηρεσιακά όργανα και με δια¬ 
δικασίες, που ορίζει ο Γενικός Διευθυντής. 

3". Τα υπηρεσιακά αυτά όργανα αξιολογούν - κάθε διαθέ¬ 
σιμο στοιχείο και ιδιαίτερα την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΑΣΗ, το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ και τη 
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΤΗΤΑ των προμηθευτών. 


Άρθρο 6. 

Έρευνα Αγοράς.. 

’ Στις περιπτώσεις, που κρίνεται απαραίτητη η προκα¬ 
ταρκτική διερεύνηση της αγοράς, δημοσιεύεται σχετική 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που απευθύνεται 
σε κάθε ενδιαφερόμενο πριν από την έκδοση Διακήρυξης 
Διαγωνισμού Αυτή η πρόσκληση και οι αντίστοιχες απα¬ 
ντήσεις των ενδιαφερομένων δεν δημιουργούν υποχρεώσεις. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Άρθρο 7. 

Διακή ρυξη Διαγωνισμού. 

1. Για κάθε προμήθεια με διαγωνισμό έκδίδεται ΔΙΑ¬ 
ΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στην , οποία περιγράφονται 
είδη, προσδιορίζονται οι όροι του διαγωνισμού και ορίζεται 
προθεσμία υποβολής προσφορών. 

2. Περίληψη κάθε Διακήρυξης Διαγωνισμού, με Ελεύ¬ 
θερη Συμμετοχή, δημοσιεύεται στον τύπο με διαδικασία, 
που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 3. Πλήρης 
Διακήρυξη Διαγωνισμού παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, 
στα γραφεία του αρμόδιου Κλιμακίου της ΔΕΗ. 

7. Οι Διακηρύξεις Διαγωνισμού με Περιορισμένη Συμ¬ 
μετοχή στέλνονται, καταρχήν, μόνο σε προμηθευτές, που 
είναι, γραμμένοι στους αντίστοιχους Πίνακες. Η ΔΕΗ έχει 
το δικαίωμα να στέλνει, στην περίπτωση αυτή, τις σχετικές 
διακηρύξεις και εφόσον το επιβάλλουν ειδικότερες συνθή¬ 
κες, λόγοι ή ανάγκες και σε προμηθευτές που δεν είναι γραμ¬ 
μένοι στους «Πίνακες Προμηθευτών», αλλά πληρούν τις 
ειδικές προϋποθέσεις, που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη 
προμήθεια. 

4. Το ύψος συμμετοχής των ενδιαφερομένων προμηθευ¬ 
τών στις δαπάνες έκδοσης των τευχών διακήρυξης, αποφα- 
σίζεται από το αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.. 1 

Άρθρο 8. 

._ Υποβολή και Αποσφράγιση Προσφορών. 

1. Οι προσφορές των προμηθευτών καταρτίζονται,'.’υπα- 
βάλλονται και, κατά κανόνα, αποσφραγίζονται παρουσία 


τους, ότ:ως .ορίζει η αντίστοιχη Διακήρυς,η Διαγωνισμού 
και σύμφωνα με τα κατωτέρω. ' , ·· 

2. Η αποσφράγιση των .προσφορών θα γίνεται σε δυο 
στάδια (πρώτα το τεχνικό μέρος και μετά την τεχνική κρίση 
το οικονομική μέρος), σύμφωνα με διαδικασίες που θα κα¬ 
θοριστούν με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή και θα διε- 
νεργείται από αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της Επιχείρησης, 
που εξετάζει αν οι προσφορές πληρούν, σύμφώνα-'με ·οσα 
οοίζει η Διακήρυξη Διαγοκκσμ,ού. τις τυπικές προϋποθέσεις 
και καταρτίζει ΠΡΑΚΤΙΚΟ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ. όπου καταχωρούνται τα διακριτικά σημεία των 
τυπικά αποδεκτών προσφορών, καθώς· και οι λογοι απόρ¬ 
ριψης των λοιπούν προσφορών. 

3. Οι εκπρόθεσμες, σε κάθε περίπτωση προσφορές, κα¬ 

θώς και οι προσφορές προμηθευτών, που έχουν υποβληθεί, 
ενώ αυτοί δεν έχουν κληθεί να πάρουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό - στην- περίπτωσή.' πόυ η· προμήθεια, διενέργείται σύμ¬ 
φωνα με τις .διατάξεις της παραγρ. 2 του- άρθρου 2 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμούδεν αποσφραγίζονται." Αν όι προσφο¬ 
ρές" αυτές δεν πάραληφθούν, μετά από έγγραφη ειδοποίηση 
της -ΔΕΗ, άπό- τους -ενδιαφερομένους, καταστρέφονται. μέ¬ 
σα σε δύο μήνες από την υποβολή τους. Με την ίδια διαδι¬ 
κασία καταστρέφονται και- 61- προσφορές, που απορρι- 
φθηκαν κατά την αποσφράγιση ως τυπικά" απαράδεκτες 
και μέσα σε δύο μήνες μετά την οριστική εκδίκαση των 
τυχόν ενστάσεων. ... . . · .".ν' 

4. Τα αποτελέσματα της .αποσφράγισης και το περιεχό¬ 
μενό των προσφορών ανακοινώνονται στους διαγωνιζομένους 
όταν και όπως προβλέπει η Διακήρυξη Διαγωνισμού. 

5; Για - τις προσφορές πόυ δεν. γίνονται αποδεκτές κατα 
την απόσφράγιση-ή για οποιάδήπστε άλλη πράξη του υπη¬ 
ρεσιακού οργάνου αποσφράγισης, καθώς και για. τις προ¬ 
σφορές που κρίθηκαν μη αποδεκτές κατά την τεχνική κρίση, 
είναι δυνατό να υποβάλλονται· άπό τους ενδιαφερομένους, 
έγγραφες αντιρρήσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία, είτε της απο¬ 
σφράγισης, είτε της έγγραφης κοινοποίησης της απόρριψης 
από πλευράς τεχνικής κρίσης αντίστοιχα. Οι αντιρρήσεις 
"αυτές κατατίθενται- στο Κλιμάκιο, "πόυ διενεργεί το δια¬ 
γωνισμό "κάι κρίνονται οριστικά και αμετάκλητα απο το 
αρμόδιό "όργανο" κάτακύρώσης της Επιχείρησης. "··'.· 

Άρθρο 9. 

Αξιολόγηση" Προσφορών. 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από τα αρμό¬ 

δια υπηρεσιακά όργανα καί όπως ορίζει-ηΑντίστοιχη Δια¬ 
κήρυξη Διαγωνισμού. · ' 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ, ενδεικτικά, είναι,:. 

1. Η τιμή, καταλληλότητα, ποιότητα, ποσότητα, ο χρό- 
νοςΑταράδοσης, η αποδοτικότατα και το κόστός - λειΐοϋργίας 
των προσφερόμενων ειδών. . 

. 2." Η -ομόγένεια, ομοιομορφία και συλλειτουργικότητα 
των ποοσφερόμενων ειδών με εκείνα, που χρησιμοποιεί ήδη 
η ΔΕΗ. 

3. Ο τρόπος πληρωμής" του τιμήματος και οι όροι χρη¬ 
ματοδότησης. 

' 4. Ή αξιοπιστία, φερεγγυότητα, δυναμικότητα, ειδικό¬ 
τητα, πείρα καί δοκιμότητα του διαγωνιζόμενου. 

5. II φύση, ποιότητα, έκταση, διάρκεια και το κόστος 
•της προσφερόμενης μεταγοραστικής τεχνικής εξυπηρέ¬ 
τησης". 

6. Η φύση, έκταση και επίδραση των αποκλίσεων, που 

απαιτεί ο διαγωνιζόμενος, από τους όρους της αντίστοιχης 
Διακήρυξης Διαγωνισμού, .. - 

7. Η ειδική προτίμηση, που επιβάλλει η νομοθεσία για 
τα προϊόντα ορισμένων περιοχών ή προμηθευτών. 

8. -Κάθφ άλλο ".στοιχεία" τον οποίο,ρ κατά την κρίση της 
.ΔΕΗ, διασφαλίζει, τα συμφέροντα της. , 

3. Η επιλογή,ίΐ ανάλυση καΓ στάθμιση των κριτηρίων 
.αξιολόγησης των προσφορών, που προσιδιάζουν σε κάθε 
."συγκεκριμένη προμήθεια,"γίνεται ,κατά την .κρίση της ΔΕΗ 
και σύμφωνα με τις ®Σβτ«^ ; όι^ικάσΐεζ^της^ 
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4. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ, είναι, ο προμηθευτής του οποίου’ η 
προσφορά κρίθηκερ σύμφωνα με τκ παραπάνω, ΠΛΕΟΝΕ- 
ΚΤΙΚΟΤΕΡΗ. 

5; Τα υπηρεσιακά 1 · όργανα, που. αξιολογούν τις αποδε- 
κτές από πλευρά; τεχνικήε κρίσης προσφορές, διατυπώνουν 

τις κρίσεις τους σε ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ όπου, αιτιολογημένα,.καθορίζουν τη σειρά μειο¬ 
δοσίας και προτείνουν την κατακύρωσή ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους τής- : ποομήθειας ή την επανάληψη.ή ακύρωση του 
διαγωνισμού. 

Άρθρο 10. 

Διαπραγματεύσεις με προμηθευτές, 

1. Διαπραγματεύσεις, με διαγωνιζόμενους προμηθευτές, 
γίνονται μόνο μετά από εντολή του οργάνου κατακύρωσης 
στις ακόλουθες .περιπτώσεις, 

. 1. Με τον μειοδότη ή με τους μειοδότες σε περίπτωση 
ισοτιμίας., ... 

2. Με τους άλλους διαγωνιζόμενους, κατά την σειρά μειο¬ 
δοσίας, μόνο, αν ο μειοδότης ανακαλέσει την προσφορά του 
ή αρνήθεί την εκπλήρωση υποχρεοίσεών του. 

' ' 3. Με τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που η 
ΔΕΗ κρίνει σκόπιμη την εφαρμογή των διατάξεων τού 
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του 
παρόντος Κανονισμού. 

2. Μετά την κατακύρωσή διαγωνισμού και εφόσον για 
οποιοδήποτε λόγο δεν υπογραφεί ή εφόσον καταγγελθεί ή 
λυθεί η σύμβαση με τον μειοδότη, τότε μπορεί να γίνεται 
διαπραγμάτευση, με εντολή του οργάνου κατακύρωσης, 
με τους άλλους διαγωνιζόμενους κατά τη σειρά μειοδοσίας 
και. εφόσον . εξακολουθούν να ισχύουν οι προσφορές τους. 

3. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμά, πριν από την ανακήρυξη 
του μειοδότη^ να ζητά διευκρινίσεις, από τους διαγωνιζό- 
μενους σχετικές με τις προσφορές τους. Οι παρεχόμενες, 
■κατά τη φάση αυτή, διευκρινίσεις ή στοιχεία δεν πρέπει, 
σε καμιά περίπτωση, να συνιστούν αντιπροσφορά.. 

( Άρθρο 11.- 

Κατακύρωση - ακύρωση - επανάληψη διαγωνισμού. 

1. Η κατακύρωσή ή η ακύρωση ή η επανάληψη του 
διαγωνισμού ή η συγχώνευση τμήματος ή ολόκληρης της 
προμήθειας σ’ άλλο διαγωνισμό, εγκρίνονται από τα αρμό¬ 
δια υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ. . 

;. 2, Η προμήθεια κατακυρώνεται, κατά κανόνα, στον προ¬ 
μηθευτή, που σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο . 9, υπέ¬ 
βαλε την πλεονεκτικότερη προσφορά και κρίθηκε μειο¬ 
δότης. 

Η ΔΕΗ όμως έχει το δικαίωμα να κατανέμει την προ¬ 
μήθεια σε περισσότερους προμηθευτές αν ειδικοί λόγοι το 
επιβάλλουν. Γ . ·.·. 

3. Όταν υπάρχει ισοτιμία προσφορών γίνεται,, κατά την 
κρίση της ΔΕΗ, κατανομή της προμήθειας ή ανάθεσή της 
με κλήρωση, μετά από πρόσκληση και με την παρουσία των 
ενδιαφερομένων προμηθευτών, σ’ έναν από τους ισότιμους 
προμηθευτές. 

4:' 1] Αν όλες οι προσφορές κριθούν, για οποιοδήποτε λόγο, 
ασύμφορες, ο αντίστοιχος διαγωνισμός επαναλαμβάνεται ή 
.ακυρώνεται. 

5. Οι αποφάσεις για. κατακυρώσεις ή ακυρώσεις ή επα¬ 
ναλήψεις των διαγωνισμών πρέπει να είναι αιτιολογημένες 
και αναθεωρούνται μόνο για σοβαρούς λόγους. Οι-αποφά¬ 
σεις αυτές · αποτελούν στοιχεία της ^εσωτερικής υπηρεσίας 
της ΔΕΗ και δεν δημιουργούν υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις 
της Επιχείρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Άρθρο 12. 

Προμήθειες με απευθείας ανάθεση. 

Με απευθείας ανάθεση μπορεί να πραγματοποιούνται : 

1. Προμήθειες ειδών, που κατασκευάζονται ή διατίθενται 
κατά αποκλειστικότητα ή έχουν ιδιάζουσα καταλληλότητα 
ή που για λόγυς τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς κατασκευάζονται 
ή διαθέτονται. μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

2. Προμήθειες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων 
του άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού. 


3. Προμήθειες ειδών αξίας κατώτερης ενός ορίου, που 
ορίζουν οι ρυθμίσεις για τη ΔΕΗ και για το οποίο κρίνεται 
ασύμφορη η διενέργεια διαγωνισμού. 

4. Προμήθειες για τις οποίες η νομοθεσία αποκλείει τη 
διενέργεια διαγωνισμού. 

5. Προμήθειες για τις οποίες, αν και έγινε διαγωνισμός, 
υποβλήθηκε μόνο μία ή καμία προσφορά ή όλες οι προσφο¬ 
ρές που υποβλήθηκαν, κρίθηκαν απαράδεκτες ή ασύμφορες. 

6. Προμήθειες για τις οποίες διαπιστώθηκε, μετά από 
σχετική έρευνα, ότι υπάρχει διάρθρωση της αγοράς τέτοια 
που νοθεύει τον ανταγωνισμό. 

7. Προμήθειες ειδών, που κατασκευάζονται ή προορί¬ 
ζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων ή 
πρότυπης εφαρμογής. 

- 8. Προμήθειες, που για κατεπείγοντες, απρόβλεπτους ή 
σοβαρούς λόγους δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες, 
που επιβάλλουν οι διαδικασίες των διαγωνισμών. 

9. Προμήθειες για τις οποίες η αλλαγή της πηγής προμή¬ 
θειας θα υποχρέωνε τη ΔΕΗ να προμηθευτεί είδη με δια¬ 
φορετικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα προς 
τα υπάρχοντα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσ¬ 
χέρειες στη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών 
της. , 

·· 10. Προμήθειες, που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή που 
σχετίζονται με ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειας του Κρά¬ 
τους. 

11. Προμήθειες ειδών, που έχουν εισαχθεί σε χρημα¬ 
τιστήριο. · . , 

12: Προμήθειες, που εντάσσονται στον εθνικό προγραμ¬ 
ματισμό με στόχο την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της 
χώρας ή ορισμένων λιγότερο αναπτυμένων περιοχών. 

13. Προμήθειες που δεν υπάγονται στις πιο πάνω δια¬ 
κρίσεις, αλλά για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Διεύθυνσης ή ο Γενικός Διευθυντής αποφα¬ 
σίζει, μετά .από τεκμηριωμένη εισήγηση, ότι αποτελούν 
εξαιρετικές περιπτώσεις, και συντρέχουν ειδικοί γι’ αυτό 
λόγοι. . ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 13. 

Αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. 

·. 1. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κατά τις οποίες 
η έλλειψη υλικών, εφοδίων ή εξοπλισμών είναι δυνατό να 
προκαλέσει ατυχήματα ή καταστροφές ή σημαντικές ζημιές 
ή ασύμφορη ακινητοποίηση των εγκαταστάσεων ΔΕΗ, οι 
αντίστοιχες προμήθειες γίνονται άμεσα, χωρίς διαγωνισμό 
και διατυπώσεις, και από οποιαδήποτε πρόσφορη πηγή. 

2. Αρμόδια υπηρεσιακά όργανα για την έγκριση και 
πραγματοποίηση των παραπάνω προμηθειών είναι οι Προϊ¬ 
στάμενοι των υπηρεσιακών Κλιμακίων της ΔΕΗ, που αν¬ 
τιμετωπίζουν κάθε τέτοια έκτακτη ανάγκη. 

3. Η διερεύνηση και επικύρωση αυτών των προμηθειών 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. ’ 

Άρθρο 14. 

Εξαιρέσεις. 

1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζονται 
στις εξής περιπτώσεις : 

1. Στις εργολαβίες κατασκευής ή μελέτης έργων ή στην 
παροχή υπηρεσιών (εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος 
Κανονισμού). 

2. Σε κάθε δοσοληψία επί ακινήτων. - 

3. Στην εκποίηση, καταστροφή και λοιπές δοσοληψίες 
υλικών, εφοδίων ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας ΔΕΗ. 

4. Στην προμήθεια ειδών, που η τρέχουσα αξία τους είναι, 
κατά περίπτωση, μικρότερη από το όριο, που ορίζει ο Γε¬ 
νικός Διευθυντής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
λοιπές κρατικές ρυθμίσεις. 

5. Στις προμήθειες, που διενεργούνται στα πλαίσια διε¬ 
θνούς συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού 
Κράτους και μιας ή περισσότερων άλλων χωρών. 
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6. Στις προμήθειες ειδών, που προορίζονται- για δοκι- 
μ,αστική /.ρήση· ■ 

7. Στις προμήθειες ειδών, ή παροχής υπηρεσιών για συν¬ 
τηρήσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις- κλπ. ενέργειες, που 
εξασφαλίζουν τη λειτουργικότητα και καλή κατάσταση 
των εγκαταστάσεων και ακινήτων. 

8. Στις προμήθειες υλικών οπό Εργολάβους της ΔΕΗ 
για λογαριασμό .της,., πο'υ' διενεργούνται σύμφωνα με τους 
όρους των αντίστοιχων συμβάσεων και οπώς ειδικά ορίζει 
για. κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής. 

9. Στις προμήθειες ειδών, για τα οποία οι τιμές ή και οι 
ποσότητες ορίζονται από Κρατικές υπηρεσίες. 

10. Στις προμήθειες, που γίνονται από τα διάφορα υπη¬ 
ρεσιακά Κλιμάκια της ΔΕΗ για να αντιμετωπίζουν έκτα¬ 
κτες, επείγουσες ή απρόβλεπτες επιτόπιες ανάγκεςτους σε 
υλικά, εφόδια ή εξοπλισμό. 

11. Στις προμήθειες, που γίνονται με βάση τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1433/1984. 

12. Στις επαναλαμβανόμενες σε τακτά χρονικά διαστή¬ 
ματα προμήθειες ανταλλακτικών με απευθείας αναθέσεις, 
που θα αποτελούν αντικείμενο διαρκών (ανοικτών) συμβά- 
σειυν κατά κατηγορίες ομοειδών και παρεμφερών υλικών. 

13. Σε τυχόν άλλες περιπτώσεις, που θα καθορίσει, κατά 
πάγια ρύθμιση, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τεκμη¬ 
ριωμένη εισήγηση. 

2. Οι ανιυτέρω προμήθειες αντιμετωπίζονται με ειδικές 
ρυθμίσεις, με τις οποίες προσδιορίζεται αναλυτικότερα το 
αντικείμενο των προμηθειών αυτών και καθορίζονται ο τρό¬ 
πος διενέργειάς τους, οι αναγκαίες διαδικασίες, τα αρμό¬ 
δια υπηρεσιακά όργανα και οι σχετικές δικαιοδοσίες τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 15. 

Αναγγελία ανάθεσης προμήθειας. 

1. Η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση προμήθειας 
ανακοινώνεται με επιστολή/ τηλεγράφημα, τήλετυπικό σή¬ 
μα ή με την αποστολή της αντίστοιχης παραγγελίας ή σύμ¬ 
βασης για υπογραφή στους προμηθευτές που έχουν -επιλεγεί 
με βάση τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Κανο¬ 
νισμού. 

2. Στην περίπτωση που έχει γίνει διαγωνισμός, τότε 
μετά την παραπάνω αναγγελία, παρέχονται, με βάση τις 
σχετικές διαδικασίες της ΔΕΗ, πληροφορίες στους ενδια¬ 
φερομένους για τ’ αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την 
επιφύλαξη τιον διατάξεων του άρθρου 18 του παρόντος Κα¬ 
νονισμού. 

. , Άρθρο 16. 

.Συμβάσεις Προμηθειών. 

1. Οι' συμβάσεις ή παραγγελίες προμηθειών καταρτί¬ 
ζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διακηρύξεις, προσφο¬ 
ρές, κατακυρώσεις ή απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά συ¬ 
ναφή στοιχεία και περιλαμβάνουν τους γενικούς και ειδικούς 
όρους της προμήθειας, καθώς και' κάθε όρο τεχνικής ή οι¬ 
κονομικής ή άλλης φύσης, που χρειάζεται για την ακριβή 
εκτέλεση των υποχρεώσεων των προμηθευτών και τη δια¬ 
σφάλιση των συμφερόντων της ΔΕΗ. 

2. Η υπογραφή των συμβάσεων γίνεται από τον, σύμ¬ 
φωνα με τη νομοθεσία της ΔΕΗ, έχοντα το δικαίωμα εκ¬ 
προσώπησης της Επιχείρησης, ή από τα όργανα που αυτός 
εξουσιοδοτεί. 


3. Η τροποποίηση, η αναθεώρηση, η συμπλήρωση, η 
καταγγελία ή η λύση των συμβάσεων γίνονται από τα αρμό¬ 
δια υπηρεσιακά όργανα, που καθορίζονται στις σχετικές 
διαδικασίες της ΔΕΗ και τα οποία στην περίπτωση αυτή 
εκπροσωπούν και δεσμεύουν τη ΔΕΗ. 

Άρθρο 17. 

Αυξομείωση προμήθειας. 

1. Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα, εφόσον προβλεφθεί στην 
αντίστοιχη διακήρυξη, ν’ αυξομειώσει το αντικείμενο της 

προμήθειας μέχρι τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη ποσοστά. 

2. Η αύξηση ή η μείωση του αντικειμένου της προμή¬ 
θειας θα πρέπει να γνωστοποιείται στον προμηθευτή μέσα 
σε χρονικά όρια που καθορίζονται στην αντίστοιχη διακή¬ 
ρυξη. 

3. Η αύξηση του αντικειμένου της προμήθειας μπορεί 
να συνεπάγεται αντίστοιχη εύλογη παράταση της προβλε- 
πόμενης προθεσμίας για την παράδοση του υλικού. 

Άρθρο 18. 

Εμπιστευτικός χαρακτήρας των στοιχείων προμηθειών. 

1. Όλα τα στοιχεία, που έχουν σχέση με τις προμήθειες 
της ΔΕΗ, θεωρούνται εμπιστευτικά. 

2. Η χρήση και γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών γί γ 
νεται μόνο με βάση τις διαδικασίες της ΔΕΗ. 

Άρθρο 19. 

Αποκλεισμός Προμηθευτή. 

1. Η ΔΕΗ αποκλείει από διαγωνισμό με ελεύθερη συμ¬ 
μετοχή, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε προμηθευτή, που κρί- 
θηκε ότι έπαυσε να έχει την επιχειρηματική υπόσταση, το 
τεχνολογικό επίπεδο ή τη συναλλακτική ευθύτητα σε στάθμη 
ικανοποιητική για τη ΔΕΗ. 

2. Ο αποκλεισμός αυτός γίνεται από υπηρεσιακά όργανα 
και με μόνιμες διαδικασίες, που ορίζει ο Γενικός Διευθυντής. 

3. Ο αποκλεισμένος προμηθευτής έχει δυνατότητα έν¬ 
στασης-ενώπιον του αρμόδιου οργάνου της ΔΈΗ, όπως ορί¬ 
ζουν οι σχετικές διαδικασίες της ΔΕΗ. 

Άρθρο 20. 

Μεταβατικές διατάξεις. 

1. Προμήθειες για τις οποίες εκδόθηκαν διακηρύξεις ή 
υπογράφηκαν συμβάσεις, πριν ισχύσει αυτός ο Κανονισμός, 
διενεργούνται σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
τους, ακόμα και αν αυτοί είναι αντίθετοι με τις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού. 

2. Σ’ όλες τις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζεται ο Κανό - 
νισμός αυτός. 

Άρθρο 21. 

Ισχύς του Κανονισμού. 

.0. Κανονισμός αυτός ισχύει από την 1.1.1988. 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ! ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

( 10 ) 

Στην απόφαση 44856/1155/87/3.7.87 του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Κατανομή στα Λιμενικά 
Ταμεία κλπ. των προσόδων που θεσπίστηκαν .με τον ΑΝ 
;843/48» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 395Β'/87 γίνεται 
διόρθωση του ποσοστού που αναλογεί στο Λιμενικό Ταμείο 
Καλαμάτας από το λανθασμένο «0,255» στο -ορθό «0,0255». 

(Από το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας) 


4πθ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



